Mouse Guide 


e Info 

e Flawless Mice 

e Sensors 
Sensors 

Sensor Type CPI IPS Accel 

Focus+ GG) Optical 20000 650 50g 
PMW 3370 Optical 19000 400 50g 
PAW 3338 GG) Optical 16000 400 40g 
PMW 3389 Optical 16000 400 50g 
PMW 3390 GG) Optical 16000 450 50g 
TrueMove Air GG) Optical 16000 400 40g 
PAW 3369 GG) Optical 16000 400 40g 
PAW 3335 Optical 16000 400 40g 
Hero 16k Optical 16000 400 40g 
Hero Optical 12000 400 40g 
PMW 3361 / Owl Eye) Optical 12000 250 50g 
TrueMove 3 GG) Optical 12000 250 50g 
PMW 3366 © Optical 12000 250 50g 
PMW 3391 Q) Optical 12000 250 50g 
PMW 3360 Optical 12000 250 50g 
PMW 3336 GG) Optical 10800 150 30g 


PMW 3331 Optical 8500 300 35g 


Sensor 
PMW 3359 


TrueMove Core 


Mercury 
PAW 3333 
PMW 3330 
SDNS 3989 


SDNS 3988 
PAW 3327 

PMW 3310 
PMW 3325 
AMO010 


PMW 3320 
ADNS 3095 


ADNS 3090 
ADNS 3050 


Type CPI 
Q) Optical 8500 


Q) Optical 8500 
Optical 8000 
Optical 8000 
Optical 7200 

Q) Optical 6400 
Optical 6400 
Optical 6200 
Optical 5000 
Optical 5000 

Q) Optical 4000 
Optical 3500 


Q) Optical 3500 


Optical 3500 
Optical 2000 
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o peja 


IPS Accel 
300 35g 


300 35g 


200 25g 
300 35g 
150 30g 


200 50g 


200 50g 
220 30g 
130 30g 
100 20g 


120 20g 
80 20g 
60 20g 


60 20g 
60 20g 


